Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften in Deutschland 

Bezugsjahr: 2015 


Religion / Gemeinschaft 

Mio 

Prozent 

Katholische Kirche 

23,8 

29,3 

Ev. Landeskirchen 

22,3 

27,5 

Freikirchen / Sondergemeinschaften 

1,7 

2,1 

Orthodoxe / orientalische Kirchen 

1,6 

2,0 

Judische Gemeinden 

0,1 

0,1 

Islam 

4,5 

5,5 

Flinduisten 

0,1 

0,1 

Yeziden 

0,1 

0,1 

Buddhisten 

0,27 

0,3 

Neue Religionen / Esoterik 

0,8 

1,0 

Organisierte Konfessionsfreie 

0,4 

0,5 

keine Zuordnung 

25,5 

31,4 

Summe 

81,2 

100,0 


Referenzen: 

Wohnbevolkerung 81,2 

Konfessionslose: 


Quelle: 

Statistikvon Religionsgemeinschaften, eigene Berechnungen 
Teilweise Schatzungen 
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